HP Pavilion 





Intel® Pentium® 4 - 3GHz Con tecnologia Hyperthreading 
512 MB DDR-SDRAM 333MHz 
80 GB Disco fisso Ultra DMA (7200rpm) 


ATI® Radeon?" 9200 
128 MB di memoria video 


Unità DVD 16x max. 
CD-writer 48x 

Interfaccia di rete 10/100BT 
Interfaccia IEEE 1394 


HP Pavilion a360.it 























Processore Intel® Pentium® 4 - 3GHz Garanzia ] anno, pickup &amp; return, parti e manodopera 
Con tecnologia Hyperthreading É disponibile un'estensione di garanzia di 2 anni. 
Chipset Intel® i865PE Per ulteriori informazioni: 
800MHz BUS www.hp.com/it/estensione-garanzia 
SIAE Produttività Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Memoria 512 MB DDR-SDRAM 333MHz Microsoft® Word 2002 





2 socket DIMM 
80 GB Disco fisso Ultra DMA (7200rpm) 


include una partizione di 4 GB per il ripristino del sistema 
Unità DVD 16x max. 

CD-writer 48x 

Unità floppy 3.5" 1,44 MB 





Memorizzazione dati 




















Comunicazione Modem compatibile con lo standard V92 


Interfaccia di rete 10/100BT 




















Video ATI® Radeon?" 9200 
128 MB di memoria video 
Audio Scheda audio integrata AC '97 





(Altoparlanti forniti con i monitor) 





Tastiera PS/2 e scroll mouse 

Monitor (acquistabili a parte): 

HP Pavilion f1723 da 17" LCD con altoparlanti 
integrati 

HP Pavilion f1523 da 15" LCD con altoparlanti 
integrati 


Accessori 











Porte ed alloggiamenti 5 vani di espansione (libero: 1 x 3,5" interno) 


1 AGP 





Internet e servizi on-line 


Assistenza e supporto 


Svago 


Microsoft® Works 7.0 
Microsoft® Internet Explorer 6.0 
Microsoft® Outlook® Express 
Adobe® Acrobat Reader 5.0 





Sottoscrizione semplificata ai principali 
provider di servizi internet 





Manuale utente in linea HP Pavilion 
Guida in linea HP 

Partizione di ripristino HP Pavilion 
(compresa la possibilità di ripristinare 
separatamente il sistema, le 
applicazioni e i driver) 

Riallocazione opzionale della partizione 
di ripristino 

Tool di creazione CD/DVD di ripristino 
Symantec™ Norton AntiVirus'" 2003 
(liveupdate per 60 giorni) 

Symantec™ Norton Personal Firewall" 
2003 


Sonic®M RecordNow CD/DVD 6 
Microsoft MovieMaker 2 
HP Image Zone 





3 PCI (2 PCI liberi) 


InterVideo WinDVD 





6 porte USB 2.0 (2 frontali) 

2 porte Firewire interfaccia IEEE-1394 (1 frontale) 
1 porta parallela 

] porta seriale 

Front Audio 

Uscita TV 


P/N : DT153A £ABZ 

UPC/EAN code : 8 29160-10716 5 

Peso : 18 kg 

21 kg Imballato 

381 x 191 x 410 mm 
590 x 492 x 305 mm 
Imballato 





Ulteriori informazioni 











Dimensioni: 


HP consiglia Microsoft® Windows® XP 


Il prodotto potrebbe essere diverso dalle immagini riportate. 
© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 


Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi e i nomi di prodotti 


sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società. 


09/03 


www.hp.com 


ArcSoft ShowBiz® Video Editor 





| miei programmi 
preferiti 









Offerta speciale: per titoli disponibili a 
prezzi scontati visita il sito: 
www.mysoftwarechoice.com 


